ZONA INZYNIERA 


przezywszy lat 66, po ciezkich cierpieniach, zmarla dnia 19-go stycznia 1976 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w sobotę dnia 24 bm. o godzinie 12 
w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego 
spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu: 


MĄŻ, SYNOWIE, SYNOWE, WNUCZKI i KREWNI, 


GSA isa STOR 
USLUG KOMUNALNYCH D. Z. 520/76 - 30 
w Krakowie 
Punkt Usługowy Nr 1, Rakowicka 26. tel. 579-21 


